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GEMEENTEBLAD 


Officiële uitgave van gemeente 's-Gravenhage. 


Vrijgave voor inspraak ontwerp plaatsingsplan ORAC's Archipelbuurt (wijk 
46) Centrum Den Haag 


RISnummer 294808 


HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
overwegende dat: 

in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's): 1.000 extra 
(RIS 280886) besloten is in verschillende wijken ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen; 
in het raadsvoorstel inzake 4e programma ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's):1.000 extra 
(RIS 280886) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ORAC's; 
op basis van deze criteria een ontwerp plaatsingsplan is opgesteld; 

voor verschillende bewoners van de Koninginnegracht, Laan Copes van Cattenburch en de Ma- 
lakkastraat de loopafstand langer is dan 125 meter; 

belanghebbenden de mogelijkheid moeten hebben hun zienswijzen op het ontwerp plaatsingsplan 
kenbaar te maken. 


Besluit: 

I. Belanghebbenden gedurende zes weken na publicatie van dit besluit tot vrijgave voor inspraak de 
mogelijkheid te geven om hun zienswijzen kenbaar te maken op het bij dit besluit gevoegde ontwerp 
plaatsingsplan ORAC's Archipelbuurt (wijk 46). 


II. Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad. 


Den Haag, 26 juli 2016 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de locosecretaris mw. A.C. Kroon en de locoburgemeester: S. Baldewsingh 


Toelichting 

In de wijk Archipelbuurt (wijk 46) worden ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Op deze locaties 
zijn reeds proefsleuven gegraven om kabels en leidingen in beeld te brengen. Hierover zijn de bewoners 
geïnformeerd. Tijdens de inspraakperiode zal er een informatieavond georganiseerd worden, bewoners 
zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Met dit besluit kunnen belanghebbenden hun zienswijze 
op het ontwerp plaatsingsplan kenbaar maken. Bij vaststelling van het definitieve plaatsingsplan zullen 
de eventueel ingediende zienswijzen worden betrokken. 


Voor verschillende bewoners van de Koninginnegracht, Laan Copes van Cattenburch en de Malakkastraat 
is de loopafstand langer dan 125 meter. Aan de Koninginnegracht kunnen geen extra ondergrondse 
restafvalcontainers geplaatst worden in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen, op de 
Laan Copes van Cattenburch kunnen geen ondergrondse restafvalcontainers geplaatst worden omdat 
dit een hoofdroute is en de Malakkastraat is te smal waardoor het ledigingsvoertuig niet in deze straat 
kan komen. De maximale loopafstand voor de bewoners op de Koninginnegracht is circa 185 meter, 
aan de Laan van Copes van Cattenburch circa 170 meter en in de Malakkastraat circa 150 meter. 
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Bijlage plattegrond ( zie plattegrond als bijlage ook in PDF) 



Den Haag 



Plaatsingsplan 1 

Inzien 

U kunt de stukken inzien op: 

Den Haag Informatiecentrum 

het desbetreffende stadsdeelkantoor 

Zienswijze 

U kunt uw (anonieme) zienswijze indienen door: 

1. het digitale formulier op www.denhaag.nl/afval in te vullen 

2. een e-mail te sturen naar: oracs@denhaag.nl onder vermelding van 'Zienswijze, gevolgd door de 
titel van het ontwerp-plaatsingsplan 

3. schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en wethouders van Den Haag, afdeling 
Opdrachtgeving Stadsbeheer. Onder vermelding van "Zienswijze ORAC's ontwerp-plaatsingsplan'/ 
gevolgd door de titel van het ontwerp-plaatsingsplan 

4. U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken via het telefoonnummer 14070. 

Vermeld bij het indienen van uw zienswijze altijd het locatienummer van de ondergrondse restafvalcon- 
tainer. Het is niet verplicht een alternatieve locatie op te geven. 
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